Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 14. I. 1993 r., odszedł od nas na zawsze 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


JAN 


CHYROWIAK, ZASŁUŻONY WIELOLETNI LEKARZ 


KRAKOWSKI, ODZNACZONY ZA POMOC ŻYDOM 
W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ 


Po Nabożeństwie Żałobnym, które odbędzie się 

w kaplicy cmentarza parafialnego św. Salwatora 

we wtorek dnia 19 stycznia 1993 r. o godzinie 13.00, 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
Spoczynku. 


Pogrążeni w smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI 
I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


